FDA:10.1373/49.1.190
FDA:10.1373/49.4.533
FDA:10.1373/49.8.1276
FDA:10.1373/clinchem.2003.029983
FDA:10.1373/clinchem.2004.035097
FDA:10.1373/clinchem.2006.072009
FDA:10.1373/clinchem.2007.100214
FDA:10.1373/clinchem.2009.136416
FDA:10.1373/clinchem.2009.140087
FDA:10.1373/clinchem.2010.156034
FDA:10.1373/clinchem.2011.167197
FDA:10.1373/clinchem.2012.182071
FDA:10.1373/clinchem.2015.242750
FDA:10.1373/clinchem.2015.244731
